KALVS KINNS GT . 



Nr. 2 Klasse A FREDET 



A. Hovedbygning 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Kalvskinnsgt . nr . 2 
Betegnelse Kong Carl Johans Arbeidsstif telse 


Eier 1970 

Takst kr. 000 Areal tomt m 1 . bygninger 
Bruk 


m' 


Oppført 1803 tidligst senest 


omkring 


KJIN1 

Siste brann Tidligere branner 




RunnhAirp Roncl anOT H T* A Wo i hvp 
□ yggnerrc rvtrjj o i. ay trX • ri • vvc-LJ-iyt: 

Arkitekt 


Dnnr hruW Rfll 1 n 


piantype Mid tg a ng spl a n (hovedbygn.) 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pUSSet Stein. 

vegger tommer, st. panel, novkasser. 


Kjeller 

under nordre del. 


Tak Valmtak, tegl, gesimskasse. 
Kobbhus på hovedbygn. 





Eksterior Symmetrisk, markerte novkasser, pilasteromrammet hoved- 
inng. med utskårne kapiteler, buet overstykke, overlys. T-post 
vinduer m. senempireomramming . Mot gårdsplass hoyt overlysfelt 
over inng.ddr, rikt utskåret omramming. 

Interior : Delvis opprinnelig (dorer, listverk, endel panel). 

Gårdsplass, Brostein. 

Uthus 



Ombygging 



Tegninger, oppmålinger 



Fredet . 

Danner verdifull "vegg" mot 
Museumsplass. 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 






Stort sett positive. 




Vedlikeholdstilstand B 




Antikvarisk tilstand 


A 




Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


A 
A 




Priori»ering 


A (fredet) 




Dato 


30.9.74 




Sign 


L.F. 



Gate Kalvskinnsgt. 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 




